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VALOR DE MERCADO 


@ Calle Janubio 3, 35580 Playa Blanca 


131.860 € - 145.740 € 
2800 € - 3000 € /m? 


Varios parametros subjetivos como el estado del edificio o la calidad de los materiales 
pueden tener un impacto significativo en el valor final de la vivienda. 


jEsperamos que haya disfrutado de la experiencia! 


Le hemos enviado el informe de valoraci6n completo por 
correo electrdnico, en breve le llegara a su bandeja de entrada. 


Uno de nuestros expertos locales se pondra en contacto con 
usted para discutir los proximos pasos. 
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